


P HON OLA RA01Q( S. A. FIMt)«— Modelli h 850, 851 e 853 ». - Produzione 1937. - Media frequenza: 470 kHz, 
( Si vedano i particolari del castello d'alta frequenza nella pagina seguente). 






































































































































